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ROSA CENTIFOLIA 

(.Mutabilis . Voyez page 78, var. 0.) 

LE ROSIER UNIQIJE. 

DESCRIPTION. 

Ce Rosier, connu sous les noms de Rosier unicjue, 011 de 
Rosier a Jleurs dun blanc de neige } a été nommé, par Persoon, 
R. Mutabilis, parce cpie le bouton de la Rose, d’abord dun 
rouge-vif, offre, aprés répanouissement, une fleur d’un blanc- 
mat, dont les cincj pétales extérieurs, seulement, conservent 
une teinte rougeátre. Cest cette espéce de métamorphose qui 
a determiné le savant Rotaniste á substituer ce nouveau nom 
á celui de Centifolia nivea que lui avait donné Du Pont, ou 
de Centifolia, única que lui avait imposé M. le barón Dumont- 
de-Courset. Toutefois il arrive que les pétales du centre pren- 
nent aussi une teinte rose, de sorte que l’unique se présente 
rarement avec la couleur qu’on lui suppose généralement, 
c’est-á-dire absolument blanche. Au surplus la propensión 
qu’ont ces fleurs á se teindre en rose indique snffisamment 
qu’elles sont disposées á reprendre leur couleur primitive, 
cest-á-dire celle de la Cent-femlles ordinaire dans laquelle on 
trouve le type de notre variété. Jusqu’á-présent les semis ne 
nous Pont pas reproduite, on a done du employer, pour la 
propager en franc-de-pied, les procédés de la bonture ou de 
la marcotte. 

Le Rosier unique, ainsi traité, offre un arbrisseau de la bau- 
teur de deux pieds, á fleurs arrondies, assez grandes, un peu 
moins doubles que celles de la Cent-feuilles commune. Elles sont 
lantot solitaires, tantot disposées par deux ou par quatre en- 





















































































